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przeżywszy lat 42, opatrzony św. Sakramentami, zasnął w Panu dnia 1-go 
Lutego 1904 roku. 


W smutku pozostała matka i bracia zapraszają Krewnych, Przyjaciół i Zna- 

jomych zmarłego na obrzęd pogrzebowy, który odbędzie się we środę dnia 

3-g0 b. m. o godz. 3-ciej popołudniu z gmachu „Collegium Medicum“ przy 
ul. Grzegorzeckiej, wprost na miejsce wiecznego spoczynku. 


Zakład pogrzebowy F. Nowińskiego, Mikołajska 14 DRUK W. KORNECKIEGO W KRAKOWIE. 


